143 TELEVIDEO Sa 20 Mag 18:49:49 


ALIENO DI ROSWELL 
LE IMMAGINI A SAN MARINO 


Cinque immagini dell'autopsia sul corpo di un essere alieno, recuperato 
nel' 

47 dai rottami del suo disco volante, sono state proiettate, in 
anteprima 

europea, a San Marino, durante il terzo simposio internazionale sugli 
oggetti 


volanti non identificati. 


I fotogrammi provengono da un film in 16 mm, che sarebbe stato girato a 
Ro- 

swell, Usa, dopo un "indicente aereo". Il documento e' riemerso dopo 50 
anni 

di oblio negli archivi dei servizi segreti Usa. L'alieno appare come un 
umanoide, 

alto 1 metro e 30, cranio grosso, mani e piedi con 6 dita, ventre 
pronunciato, 

senza ombelico. Gli esperti ipotizzano una riproduzione tipo rettili. 


